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Lingua ocuilteca 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

La lingua ocuilteca, chiamata anche tlahuica^ o 
matlatzinca atzingo nello standard ISO 639-3, è una lingua 
oto-mangue parlata in Messico. 


Distribuzione geografica 

Secondo i dati del censimento del 2010 effettuato 
daU'Instituto Nacional de Estadrstica y Geografìa (INEGI), i 
locutori di ocuilteco in Messico sono 745.^ 

Classificazione 

Secondo l'edizione 2009 di Ethnologue, la classificazione è la 

■ lingue oto-mangue 

■ lingue otopame 

■ lingue matlatzincane 

■ lingua matlatzinca 

■ lingua ocuilteca 

Note 

1. INEGI 2010: Censo de Población y Vivienda 2010, su www3.inegi.org.mx. url consultato il 13 
dicembre 2012. 

Collegamenti esterni 

■ 

■ (en) Lingua ocuilteca, su Ethnologue: Languages ofthe World, Ethnologue. 


Indice 
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Collegamenti esterni 


Ocuilteco / Thlahuica 
Parlato in Messico 

Locutori 
Totale 745 (2010) 

Tassonomia 

Filogenesi Lingue oto-mangue 
Lingue otopame 
Lingue matlatzincane 

Codici di classificazione 
ISO 639-3 ocu (http://www.sil.Org/i 
so639-3/documentation.as 
p?id=ocu) (EN) 

Glottolog atzil235 (http://glottolo 
g.org/resource/languoid/i 
d/atzil235) (EN) 


seguente: 
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